Za spoköj duszy S. p. 


Mora Ludwika Horodynskie: 


pracownika Gen. Dyrekcji Kolei Wschod. w Krakowie, b. kierownika Działu DOKP we Lwowie 
ur. dn. 10. 8. 1901 r. w Stryju, tragicznie zmarłego dn. 1 maja 1944 r. we Lwowie 
odprawione zostanie 


w czwartek dnia 11 maja 1944 roku o godzinie 7 rano w kościele 
paraf. św. Floriana w Krakowie 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


o czym zawiadamiają 


Współpracownicy 


Zakład pogrzebowy „WIECZNOŚĆ 


KAROLA WAGI Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 18, 


Kraków, u. Mikoiaj:ka 5. — Telefon 140-47 


